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Lingua adangbe 


Na Galipedia, a Wikipedia en galego. 


O adangbe ou agotime á unha lingua níxer-congo do 
grupo kwa falada en Ghana e Togo. 
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Distribución xeográfica 


Rexión fronteiriza entre Togo e Ghana. 

Falantes 


Falado polos grupos étnicos Adan e Agotime, non hai 
datos sobre o número de falantes en Ghana, en Togo hai 
2.000 falantes. 


Véxase tamén 



Adangbe 

Outros 

nomes: 

Agotime 

Falado en: 

Togo, Ghana 

Rexións: 

África occidental 

Total 

de falantes: 

4 000 (2012) 

Familia: 

Atlántico-congo 

Kwa 

Ka-togo 

Kposo-ahlo 

Adangbe 


Códigos de lingua 

ISO 639-1: 

-- 

ISO 639-2: 

... 

ISO 639-3: 

adq (http://www.sil.org/iso63 


9-3/documentation.asp?id=adq) 




Ligazóns externas 

■ Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=adq) 


Traído desde "https://gl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Lingua_adangbe&oldid=4413405" 
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